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Lingua englaisa 



L'Englais (lingua 

germanica) è la lingua 
uffiziala dals Stadis Unids 
da l'America, ils Reginavel 
Uni da la Gronda Britannia 
ed Irlanda dal Nord, ed en 
blers auters pajais 
mundials. 


Englais 

English 

Pajais Reginavel Uni 

Stadis Unids da l'America 

Canada 

Irlanda 

Barbados 

Belize 

Malta 

Nova Zelanda 
Antigua e Barbuda 

Australia 

Bahamas 

Pledaders 508 milliuns 
Tipologia SVO 

Classificaziun 

- Linguas Indo-Europeas 
- Linguas germanas 

- Englais 

Status uffizial 

Uffizial en Reginavel Uni 

Stadis Unids da l'America 

Canada 

Irlanda 

Barbados 

Belize 

Malta 

Nova Zelanda 
Antigua e Barbuda 

Australia 

Bahamas 

Codes da lingua 

ISO 639-1 en 

ISO 639-3 eng (http://www.ethnologue.co 
m/show_language.asp?code=e 

M 

IETF en 

Exempel 

All human beings are born free and 
equal in dignity and rights. They are 
endowed with reason and conscience 


























and should act towards one another in 
a spirit of brotherhood. 
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